M- JEAN 

LE THIEULLIER. 

DOCTEUR-REGENT 

DE LA FACULTÉ DE MEDECINE 

EN L’UNIVERSITÉ DE PARIS, 

e r 

PROFESSEUR DE CHIRURGIE EN LANGUE FRANÇOISE» 

F ERA, pour l’ouverture folemnelle de l’Ecole de Chi¬ 
rurgie, un Difcours public, dans lequel il prouvera que 
les progrès de la Chirurgie ont pour catife la liaifon qui efl 
entre elle & la Médecine : le Dimanche cinquième jour du 
mois de Décembre 1751, à trois heures après midi. 

Il continuera fes Leçons de Chirurgie en Langue Franfoife 
dans /’ Amphithéâtre des Ecoles de Médecine , 
à onze heures du matin. 

AUX ECOLES DE MEDECINE 


Hue de Hue&er/e, v/s -à- zds /e Hef/r Her/f de /'d/dre/- 














